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सं . 212) 

नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 18, 1990/ चैत्र 28, 1912 
No. 212] NEW DELHI , WEDNESDAY, APRIL 18, 1990 / CHAITRA 28, 1912 
-- - -- - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - -- -- - - - - - . 

- --- - - - -- - : - - - - - - - - - - - - -- - --- - - 
इस भाग में भिम्न पष्ठ संख्या की जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में 

रखा जा सके 
Separate Paging is given to this part in order that it may be filed as a 

separate compllation 
- - --- - - - - - - ----- - - - --- - - - -- - - - - - - -- - ---- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

और उससे संबंधिा प्रविष्टियों के समान पर निम्नलिखिन रखा जाएगा 
खाद्य और नागरिक पूति मंत्रालय 

प्रर्थात् : - - 
( नागरिक पूर्ति विभाग ) 

नगरों के प्रवर्ग क्विंटमों में स्टाक टिप्पणियां 
प्रादेश 

मामा 

- - - - -- -- - - -- - - 
नई दिल्ली, 18 अप्रैल, 1990 

पोक भाकर 
फा . आ , 331 ( अ ) : -- केन्द्रीय सरकार, मावश्यक वस्तु अधिनियम , 

विकता किता 
1955 ( 1955 का 10 ) का धारा 3 द्वारा प्रदात शक्तियों का प्रयोग 

के लिए के लिए 
करते हुए , वाल, खाने योग्य तिलहन और खाने योग्य तेल ( भण्डारण 

1 
नियंत्रण ) पादेश , 1977 का और मंशोधन करने के लिए , निम्नलिखित 

" ( iii ) माने योग्य तेल , प्रवर्ग "क " शहर 
मावेश करती है, अर्थात् : - - 

600 0 मभो खाय 
जिनमें हाइड्रो- प्रवर्ग " ब " शहर 

12 तेल जिनमें 
1. ( 1 ) इस प्रादेश का मक्षिप्स नाम दाल , खाने योग्य तिलहन 

जनीकृत वन - अन्य क्षेत्र 

हाइग्रोजनी 
पौर खाने योग्य तेल ( भण्डारण नियंत्रण ) द्वितीय संशोधन 

पति तेल शामिल 

फुत बनर . 
प्राधेश , 1990 है । 

पति तेल 

शामिल 
( 2 ) यह 26 अप्रैल , 1990 को प्रवन होगा । 
2. दाल , खाने योग्य तिलहन मौर खाने योग्य तेल (भणारण 

[ फा . सं . 24 ( 6 )/ 90-ई . सो . पार एंड ई. ] 
नियंत्रण ) प्रादेश , 1977 के पैग 4 के उप -पग ( 1 ) में खण्ड ( iii ) 

बा . गन . बहादुर, संयुक्त सचिव 
1072 GI / 90 

(1 ) 
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2 , In the Pulses , Edible Oilseeds and Edible Oils 
(Storage Control) Order, 1977 , in paragraph 4 , in sub 
paragraph ( 1 ) , for clause (iii) and entries relating 
thereto , the following shall be substituted , namcly :- -- 


Remarks 


Category 
of cities 


Stck limits in 
quintals in case 


Whole- Retailer 
saler 
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" (ili ) Edible Category A 

Oil , inclu - citics 
ding 
hydrogena- Category B 
ted 

citics 
vegetable Other Arcas 
oils 


400 


20 All edible oils 

including 

Hydrogeneatcd 
12 vegetable 

cils, " 
8 


250 


[File No. 24 /6190 -ECRXE ] 
B . N . BAHADUR , Jt. Secy . 


Ta factor :- - 

1 adet 47. 877 . 780 (8 ) April 21- 11- 1977 ITET 
afufua faut TTL falafar 

fa Tu : 
YT . AT. p . 64 (a ) final , 4-6 - 1978 , | 
F1 .apr , . 400 ( 27 ) festa 26- 6- 1978 
HTTİ. 536 (a ) faratai 20-9- 1979 
* T. . . 10 (a ) fawty 7-1- 1982 
77. 740 ( ) fonte 17- 10- 1983 
1. 9 # 465 ( ) fanit 14-6 - 1983 
7 . 9TH . 696 (a ) fari 30- 9- 1986 
* 7 . 5 . . 691 (5 ) fa 13- 7- 1987 
F1. 87. . 833 ( aq ) farten 13- 9-1987 
- 7 .91 . # . 983( 3 ) fute 12- 11- 1987 

T. 01 . 992 ( 37 ) fre 18-11- 1987 
17.ST. . 1052 ( 97 ) ferite 10 - 12 -1987 
1971 ,ST. . 211 ( 87 ) fernte 26- 3- 1988 
FIT . ST. . 595 ( ) foaia 21-6- 1988 
41.31.# . 750 ( 87 ) fait 11 - 8- 1988 
411 STT . 1063/3T) for 18- 11- 1988 
# T .317 , À 3 ( 37 ) fi* 2- 1- 1989 
FIT .$ 97 . . 230 (3 ) lantai 28- 3- 1989 
* T ,31. . 351 (3r) fTİF 10 -5- 1989 

T . 31 . . 634 (a ) farin 11- 8- 1989 
4:7 , 947 . . 1035 (37) fait 13-12- 1989 
41 . 37 . . 256 (3 ) FERIA 26 - 3- 1990. 
MINISTRY OF FOOD & CIVIL SUPPLIES 

(Deptt, of Civil Supplies) 

ORDER 
New Delhi, the 18th April, 1990 
S . O . 331( 1 ). — In exercise of the powers conferred 
by section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 
( 10 of 1955 ), the Central Government hereby makes 
the following Order further to amend the Pulses, 
Edible Oil Seeds and Edible Oils (Storage Control) 
Order, 1977 , namely : - - 
1. ( 1) This Order may be called the Pulscs , Ediblo 

Oilseeds and Edible Oils (Storage Control) 

Second Amendment Order , 1990 . 
( 2) It shall come into force on 26th April , 1990 . 


FOOT NOTE : The principal order was notified vide 

S . O . No . 780 ( E ) dated 21- 11 - 1977 

and subsequently amended vide :- - 
S.O . No. 64 ( E ) dated 4 -2 - 1978 
S . O . No. 400 ( E ) dated 26 - 6 - 1978 
$ . O . No. 536 ( E ) dated 20 - 9 - 1979 
S . O . No . 10 ( E ) dated 7- 1 - 1982 
S .O , No. 740 ( E ) dated 17 - 10 - 1983 
S . O . No, 465 ( E ) dated 14 - 6 - 1985 
S . O . No. 696 ( E ) dated 30 - 9 - 1986 
S .O . No, 691 ( E ) dated 13 - 7 - 1987 
S .O . No. 833 ( E ) dated 13- 9 - 1987 
S .O . No. 983( E ) dated 12 -11 - 1987 
S . O . No . 992 ( E ) dated 18 - 11 - 1987 
S . O , No. 1052 ( E ) dated 10- 12 - 1987 
S . O . No . 211 (E ) dated 26 -2 - 1988 
S . O . No . 595 ( E ) dated 21 - 6 - 1988 
S . O . No. 750 ( E ) dated : 1 - 8 - 1988 
S . O . No. 1063( E ) dated 18 - 11 - 1988 
S . O , No . 3 (E ) dated 2 - 1 - 1989 
S . O . No . 230 (E ) dated 28 - 3 - 1989 
S .O . No. 351( E ) dated 10 -5 - 1989 
S . O , No. 634 ( E ) dated 11 -8 - 1989 
S .O . No. 1035 ( E ) dated 13 - 12 - 1989 
S . O . No. 256 ( E ) dated 26 - 3 - 1990 , 
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